Z Czaköw 


| Janina Porabka 


zona inzyniera górniczego, dyrektora kopalni „Bytom“ 


przeżywszy lat 81, opatrzona Sw. Sakramentami, zmarła na skutek tragicznego 
wypadku dnia 25 lutego 1952 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 29-go b. m. o godzinie 10 rano 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają pegrazeni w nieutulonym talu: 

mai, rodzice i brat. 


